सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये बांधकाम 
पुर्णत्वास आलेल्या किंवा बांधकाम पुर्ण झालेल्या 
रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक असलेल्या वैद्यकीय 
उपकरणे, साधन सामुग्री व फर्निचर खरेदी 
करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२२६ खाली “५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” आणि “३१- सहायक 
अनुदाने  (वेतनेत्त?” या डउदौष्टाखाली 
रु.१९६,१३,८१,९७२/- इतक्या रकमेस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः VATA -१२२३/प्र.क्र. १४६ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर २०२४. 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन ज्ञापन क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प, दि. ०२.०१.२०२३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४६/आरोग्य-८, दि. ०४.०७.२०२३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४७/आरोग्य-८, दि. १३.१०.२०२३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशामा-१४२३/प्र.क्र.२५७/आरोग्य-८, दि. ०४.०३. २०२४ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन ज्ञापन क्र. संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.४७/आरोग्य-८, दि. ३१.०३.२०२४ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा राज्यस्तर (रुग्णालये), मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. /आसेआ/कक्ष -३/टे-३/ 
बांधकाम पूर्ण/ यंत्रसामुग्री/प्रमा/ १५१०९/२०२४ दि.०८.०८.२०२४ 
प्रस्तावना:- 

वाचा मधील अ.क्र.३ येथील दि.०४.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असणा-या बांधकाम पुर्णत्वास आलेल्या 
किंवा बांधकाम पुर्ण झालेल्या रुग्णालयासाठी आवश्‍यक असलेली वैद्यकीय उपकरणे, साधन सामुग्री व 
फर्निचर खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष 2290 ०२२६ खाली ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या 
उददीष्टांतर्गत रु.१९६,१३,८१,९७२/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. वाचा मधील अ.क्र.१ येथील दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रशासकीय 
मान्यतेची मुदत ०१ वर्ष कालावधीसाठी असल्याने सदर प्रशासकीय मान्यतेची मुदत दि.०३.०७.२०२३ 
रोजी संपुष्टात आळेली आहे. त्यामुळे वाचा मधील अ.क्र.७ येथील दि.०८.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाळी असणा-या बांधकाम 
पुर्णत्वास आलेल्या किंवा बांधकाम पुर्ण झालेल्या रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक असलेली वैद्यकीय 
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उपकरणे, साधन सामुग्री व फर्निचर खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२२६ खाली “५२-यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री” आणि “३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर )” या उदीष्टांतर्गत रु.१९६,१३,८१,९७२/- 
इतक्या रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

३. सन 2028-24 या आर्थिक वर्षामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली असणा-या 
बांधकाम पुर्णत्वास आलेल्या किंवा बांधकाम पुर्ण झालेल्या रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक असलेली वैद्यकीय 
उपकरणे, साधन सामुग्री व फर्निचर खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२२६ खाली “५२-यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री” आणि “३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर )” या उदीौष्टांतर्गत रु.१९६,१३,८१,९७२/- 
(अक्षरी रु. एकशे शहाण्णव कोटी तेरा लक्ष एक्याऐंशी हजार As बहात्तर रुपये मात्र) इतका खर्च 
अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० ०२२६ या 
ळेखाशिर्षातर्गत “५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” आणि “३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर )”या 
उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असणाऱ्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे. 

४. सदर प्रस्तावानुसार खरेदी करावयाच्या बाबींची (साहित्य सामुग्रीची) यादी सोबतच्या विवरणपत्र-अ 
मध्ये दर्शविलेली आहे. 

प. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या नियंत्रणाखाली असणा-या बांधकाम पुर्णत्वास आलेल्या किंवा बांधकाम पुर्ण झालेल्या 
रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक असलेली वैद्यकीय उपकरणे, साधन सामुग्री व फर्निचर खरेदी करण्यासाठी 
ळेखाशिर्ष २२१० ०२२६ खाली “५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” आणि “३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर )” या उद्दीष्टातंर्गत रु.१९६,१३,८१,९७२/- इतक्या रकमेच्या खरेदीस खालील अटींच्या अधीन 
राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवऱ्यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafereat (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

सदर खरेदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी 
करावयाच्या बाबींची खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


x 


AN 
~~ 
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४) सदर खरेदीचा दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा 
इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 

random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 

खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 

distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 

वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(9) सदर खरेदीसाठी रक्‍कम रु.१९६,१३,८१,९७२/- (अक्षरी रु. Hal शहाण्णव कोटी तेरा लक्ष 
एक्याऐंशी हजार AH बहात्तर रुपये मात्र )इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात अनुक्रमे लेखाशिर्ष २२१० ०२२६ या लेखाशिर्षातर्गत ३१- सहायक अनुदाने(वेतनेत्तर) या 
उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

(८) सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, 
या बाबींच्या खरेदी fe Sa (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी 
११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित करण्यात 
यावेत. सदर खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात यावी. 


६. उपरोक्त परिच्छेद क्र.५ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 
नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा 
MYRNA, Ass व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांची 
राहील. 

७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
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Ci सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१४३००८८९१७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V | KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a1 9b04c6d2 
ग (1 | S H | R A M 2f8ef1 b8dbc9b19d45ef776d80ef148059, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=406CB152E109154A7466C005 
OF88E5A437E17838973824687653A5E8D 144 
B72B, cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM 


Date: 2024.09.06 14:17:40 +05'30' 


(विकास. तु.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १ 
) 

) 
) 
) 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचाळनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयत),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

१०) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 
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(शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४६/आरोग्य-८ ,दि.०६.०९.२०२४ चे सहपत्र) 


विवरणपत्र-अ 


Itemwise Quantity for Purchase of Equipment 


T T T Total Total T 
A ae Total Total Total Quantit ठपका Trauma Total 
No Name Of Equpiments ree is Quantity | Quantity Quantity for for ROE a eRe Care Unit Gant Total Cost 
for DH for WH SDH 100 3 20 Bed y 
Bed 0 Bed 
Computerised Radiography 3 
3 System mane टं ळी व | कः _| रे म शिश 80410000 
Ventilator (Adult and 
‘i Paediatric) 299000. दड a 9 2 i 213 256665000 
5 Defibrilator with Monitor 320000 2: 13 14 0 0 17 46 14720000 
| 6 | Dental X ray machine 342439 2 13 14 0 0 0 29 9930731 
vi Electric Cautery Machine 112365 2 13 14 | os | 49 0 | ge | 9663390 
Blood storage Refrigerators 
8 | (250 bags) 32487 5s 20 sii u शी 58 32182750 
Auto Clave HP (Horizontal) 2 3 
Ea drums 400x600 1322. 2 ह चि हि. हट र शिका 13346254 
Auto Clave HP (Horizontal) 4 
drums 3 
10 1500mm X 600mm X 641481 2 13 14 0 0 
900mm 29 18602949 
Sloar Wtaer Heater 1000LPD 3 
ie with Installation गीर :. 13 iS : a? ? 86 30252048 
12 Computerised ECG Machine 95000 | 6 | 39 42 | 8 | 49 34 178 16910000 
Pulse Oxymeter with adult, 
14 | pediatric and neonatal probe 65000 6 39 42 16 49 0 
152 9880000 
6 Multipara Monitor with one 
15 | Central Workstation 3079500 2 13 14 0 0 0 3 
29 89305500 
Shadowless O.T.lights 
मी (Mobile) १200 53 20 28 | os | ba : 115 5520000 
Double dome Shadowless 
17 | ceiling mounted O.T. Lights 75000 4 26 28 8 49 17 3 
132 9900000 
18 | Short wave Diathermy 55000 2 13 14 0 0 0 29 1595000 
19 | Muscle and Nerve Stimulator 28000 2 13 14 0 0 0 29 812000 
20 | Ultrasonic therapy unit 20000 2 13 14 0 0 0 29 580000 
Gynaec Examination Table 
21 | with foot steps with mattress 17000 Ea 39 42 16 शि 0 
SS 201 3417000 
Portable X-Ray Machine 100 3 
22 MA 800000 2 13 14 0 0 17 46 36800000 
23 | Mobile Can 1200000 2 13 14 0 0 0 29 34800000 
94. | Sonbgmiphy Machine 5000000 2 13 14 0 0 0 29 145000000 
External Defibrillator with 3 
2 ECG Monitor 2000९९ ह > i ९ 0 : 29 14500000 
26 Adult and pediatric ventilator 1300000 an 52 56 0 0 0 116 150800000 
Boyles Apparatus with 
27 | Halothane vapouriser and 120000 शरा 39 42 16 49 34 
circle absorber 186 22320000 
28. | Syringe Pump 450000 10 65 70 0 0 0 145 65250000 
29 | प्ओिंणा ऱिणाए 60000 10 65 70 0 0 0 145 8700000 
30_| SPS Machine 1320000 2 13 14 0 0 0 29 38280000 
Portable for USG Machine for 3 
31 | Adult and Pediatric 250000 2 13 14 0 0 0 
29 7250000 
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32 | Cell Counter 239450 2 13 14 8 49 0 86 20592700 
33. | Dental Unit 437660 2 13 14 ee 49 0 | se | 37638760 | 
34 | Fetoal Monitor 110247 4 26 28 16 49 0 123 13560381 
35 Operation Table (Ordinary) 50000 4 26 28 a coe 49 0 115 5750000 
36 | Semi Auto Analyzer 64000 2 13 14 [1 wie =| 49 0 | 86 | 5504000 
37 | 2 Body Mortury Cabinet 199500 2 13 14 Le ., 49 0 Lge | 17157000 
38 | Hydrolic O.T. Table 180000 ea 52 56 16 49 0 181 32580000 
39 | Fowler Bed Cot 41000 | og | 52 56 0 0 | 68__| 184 7544000 
40 | Hospital Cots With Mttress 14770 200 1300 1400 400 1470 272 5042 74470340 
41 | Bed Side Locker 3424 200 1300 1400 400 1470 340 5110 17496640 
42 | LV. Stand (Saline Stand) 2354 200 1300 1400 400 1470 340 5110 12028940 
43 | Bedside screen 2686 10 65 70 40 0 | 68 | 253 679558 
44 oe Se aa 504 200 1300 1400 400 1470 340 ना ae 
45 Strecher on trolly 20072 | os | 2: 56 32 | os | 0 246 4937712 
46 cee Table with foot 6500 20 130 140 56 245 0 5a प्यार 

Lobour table with head low 
a es side ३९0९0 oa] ig pe चि शि र 

railing(Telyscopic) 230 11500000 
48 | Dressing Trolly 14000 4 26 28 0 58 812000 
49 | Wheel chair 9000 zw 52 56 32 शि शा za 314 2826000 
50 | Linen Trolley 13590 [Pe 52 56 16 शि. 0 230 3125700 
51 Insrument Trolley 9800 2 13 14 (ce ee 49 0 | 86 | 842800 
52 | Suture Tray 2200 14 91 98 40 147 0 390 858000 
Spee te Epigiotomy Tray 4900 14 91 Sn El Cel 40 147 0 390 1911000 
54 | Stethoscope 7 450 14 91 98 40 147 0 390 175500 | 
| 55 | Automist, वळ. हावा शिना 35000 4 26 | 8. |. 16. | 98. | age | ऊळ) 16 98 0 172 6020000 
56 | LSCS Sets 45000 शिट ताग 39 42 16 | 98 | 0 201 9045000 
57 | Laparatomy sets 40000 | 6 | 39 42 16 49 0 152 6080000 
5g | Diathermy Machine Surgical 38000 4 26 28 | os | 49 0 115 4370000 
59 | MTPSET 25000 4 26 28 16 | 98 | 0 172 4300000 
60 | Abdominal Tubectomy set 8200 aa 39 42 24 147 0 258 2115600 
61 | Laparoscopic Tubectomy set 17400 4 26 28 0 0 0 58 1009200 
62 | Noscalpel Vasectomy set 2500 | 6 | 39 42 16 | 98 | 0 201 502500 
63 LSCS and Laparatomy set 30000 4 26 28 16 49 0 123 3690000 
64 | Nitrous Oxide cylinders 7800 20 130 140 40 196 0 526 4102800 
65 | Oxygen cylinder trolly 1600 12 78 84 32 | 98 | | 68 | 372 595200 
| 66 | Shoulder Wheel 5000 2 13 14 0 0 0 29 145000 
67 | Exercise bicycle 12000 2 13 14 0 0 0 29 348000 
| 68 | Parallel Walking Bars 18000 2 13 14 0 0 0 29 522000 
| 69 | Wax Bath -5kg 12000 2 13 14 0 0 0 29 348000 
70 | Cevical Traction Kit 24500 2, 13 14 0 0 0 29 710500 
71 | Lumbar Traction Kit 26000 2 13 14 0 0 0 29 754000 
72 | Infra-red Lamps 7530 | 8 52 56 16 | 98 | 0 230 1731900 
a PS ||| ats |) Yas, | cae | ae Bai Belt ४. १. ७. दती 
74 ae current therapy 70000 2 13 14 0 0 0 Sg गळ 
75 | Portable Traction Machine 35900 2 13 14 | ok 0 0 37 1328300 
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76 | Fire Extinguishers 11900 22 143 154 72 343 0 734 8734600 
X-ray Viewing Box LED मी 3 . aerate | 

77 TAY. VAC WINS लक 4500 12 78 84 2 147 0 353 1588500 
Developing Tank set of 4 - 9 3 

78 liters 14500 2 13 14 =a 49 0 ee 1247000 
Cassetes X-Ray ( various size 3 

80 eich) 14000 12 78 84 2 196 0 402 5628000 
Intensifying Screen ultra fast 

81 | (various size each) 12000 12 78 84 32 196 0 

402 4824000 

82_| क्व भाड 9000 4 26 28 | 8 | 49 0 115 1035000 
Lead protection Screen per 3 

& machine 30000 द ea ie Pe i g seal 6 1548000 

g4_ | Docimeter 18000 10 65 70 32 | 98 | 0 275 4950000 

85 anes 300 50 325 350 200 1225 0 2150 645000 

| 86 | Head blocker 600 2 13 14 | ee 49 0 | ge | 51600 

g7 | Chest Stands X-Ray 3000 2 13 14 | os | 49 0 | ge | 258000 

88_| पिणणांडभाला Machine 49000 nam 52 56 32 चिल 0 246 12054000 

| 89 | Microscope, 711०४५१) 36000 | 6 | 39 42 16 | 9s | 34 235 8460000 

90 Photo elecric Calorimeter 85000 4 26 28 16 49 0 123 10455000 

Gt || शीय सभा 5500 2 13 14 | rem 49 0 == 473000 

92 Water Bath for Serology 7500 2 13 14 | 8 | 49 0 | 86 | 645000 

93_| मिली over 7500 2 13 14 b= क. 1 49 0 Lge | 645000 

94. | Incubators 7000 2 13 14 | os | 49 0 | ge | 602000 

95 | Centrifuge 8000 4 26 28 शिक्का 49 0 115 920000 

| 96 | Centrifuge ( Heamatocrit) 12500 4 26 28 li- ८... 49 0 115 1437500 

97 | Hot Plates 5000 4 26 28 | os | 49 0 115 575000 

| 98 | Rotorishaker 6000 2 13 14 | 8 | 49 0 | ge | 516000 
Counting Chamber with 

ae counting machine 4 és a6 8 8 a 0 115 1092500 

100 | Time stop watch 1200 13 14 शिक या 49 0 | 86| 103200 

101_| aClock 450 2 13 14 | os | 49 0 | 86 38700 
Glucometer With Strips 2000 3 

102 No 24000 2 13 14 le ee I 49 0 > el 6 2064000 
Weighing machine Adult 

103 Electronic barat शिक 5 ae 1p | 98 | 230 986470 
Weighing machine Infant 100 

108 kg Electronic ele? क 2९ 2९ 10 a शर 123 834309 

105 | ऐका 20000 शिव्या 52 56 0 0 | 68__| isa 3680000 
Suction machine (Slow/Mini) 

106 ICU 15000 4 26 28 0 0 0 58 870000 

107 MTP High Vaccume Suction 19000 4 26 28 8 49 0 
(1/2 HP Motor) 115 2185000 

108 Suction machine Electric 12000 4 26 28 0 0 34 92 1104000 

109) oor sneuon.muichine 4500 4 26 28 16 | 9s | 34 206 927000 
Gynaec electric cautery 200 3 

110 watt 150000 शिक 9 42 16 | 98 | 0 201 30150000 
Cautery ( Surgical diathermy) 

111 A0Qwatt 9500 4 26 28 16 49 17 140 1330000 

112 | थ्व शा 5000 [_6__| 39 42 16 49 152 760000 

3) Pere pore Dall 280000 0 0 0 0 0 34 34 9520000 
Pneumatic Tourniget 3 

we Electronic & 0 ठे ९ 0 0 % 34 2380000 
C-Arm compatible Operation 

116 | Table with radiolucent top 3800000 0 0 0 0 0 17 
and fracture attachments. 17 64600000 

117 Orthopedic Instrument sets 28000 0 0 0 0 0 34 34 952000 
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118 Orthopedic Implants set 290000 0 0 0 0 0 17 17 4930000 
Colour Doppler with 3 probes 

119 | (९५९ for abdominal, 5000000 0 0 0 0 0 17 
Linear for Circulation and 
Transvginal 17 85000000 

120 Cell Counter 3 Parts 300000 0 0 0 0 0 17 17 5100000 

121 Semi Auto Analyzer 120000 0 0 0 0 0 17 17 2040000 
simple Operation Table for 

122 minor OT. 35000 0 0 0 0 0 17 17 595000 
Auto Clave HP (Horizontal) 2 

a drums 400x600 २९९७०९ a कटे 57 17100000 
(७) Cylinder 1350 lt 

124 xygen © ylnder is 8000 | 6s | | 6g | 544000 
Pulse O t 

125 पणाला, 50000 | 68 | | 6s | 3400000 
Refri t 3 

126 elrigerator 37500 34 34 1275000 

127 Instrument trolly 5200 4 26 28 0 58 301600 

128 | Dressing Trolly 11500 | 2a | 39 42 16 49 152 1748000 

Total 1961381972 
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